KAROLINA Kl 


żona adwokata krajowego Dra Joachima Rosenblatta 


o długich i cieżkich cierpieniach zasneła w Panu dnia 17-80 kwietnia b. r. w południe w 62 roku życia. 
> > 


LO 


W głębokim żalu pogrążony mąż wraz z dziećmi i wnukami zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną 


Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które nastąpi w niedzielę, dnia 19-g0 b. m. o godzinie 10-tej rano 


z domu pod I. 1, przy placu Dominikańskim na cmentarz izraelicki. 


Drukiem Józefa "Fischera w Krakowie, 


